F eliksa 


córka Inżyniera Wydziału Krajowego. 


przeżywszy lat 19, po dlugićj i ciężkićj chorobie opatrzona ss. Sakramentami, w dniu 11 Października 1841 roku 
przeniosła się do wieczności. 


W żalu pogrążona rodzina. zaprasza Krewnych i Znajomych na wyprowadzenie zwłok o godz. 96) rano dnia 13 b. m. z domu Nr. 488. 


przy ulicy Szerokićj do kościoła parafialnego św. Piotra, a po odbytćm NABOZENSTWIE na miejsce wiecznego spoczynku. 


Drakarnia Uniwersytecka. 1871. 


